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Sloopmelding: Delft | Lorentzweg 1 

2628 CJ | Lorentzweg 1 | verwijderen asbesthoudende kit | 04-02-2015 

Sloopmelding | Wie een gebouw of bouwwerk gaat slopen en meer dan 10 m 3 sloopafval heeft of 
sloopafval heeft met daarin asbesthoudende materialen, moet daarvoor een sloopmelding bij de 
gemeente doen. Voor sloopwerkzaamheden aan een monument of een pand in het beschermd 
stadsgezicht is een omgevingsvergunning nodig. 

Bezwaar en beroep | Tegen gepubliceerde meldingen is geen bezwaar en beroep mogelijk. 
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